
G 284-V 


NOTE - II cambiotensioni di queste 
fonovaligie e accessible sollevando il 
tappeto di gomma che ricopre il piatto 
portadischi, attraverso i fori del piatto 
stesso. 

Quando venga utilizzata la « presa per 
oniplificcrtor© estsrno » situata sul pan- 
nello della fonovaligia G 294-V, tenere 
presente che uno dei relativi terminal! 
e sotto tension© di rete. 


FONOVALIGIA AMPLIFICATA 

G 294-V 


Complesso fonografico a 4 velocita, per dischi microsolco 
e a 78 giri - Amplificatore di potenza 3 watt BF - Controlli: 
volume e tono (con interruttore) - Altoparlante ellittico - 
Alimentazione con tensione alternata da 100 a 230 volt, 
50 Hz - Consumo circa 35 VA - Dimensioni cm 38 x 32 x 13 - 
Peso circa kg 5,3. 


Geloso - Fonovaligia mod. G 294 V 









